ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 
L'ASTENSIONISMO NAZIONALE E A GENOVA 


Affluenza 

NAZIONA 

LE 

AMMINIS 

TRATIVE 

1997 

AMMINIST 

RATIVE 

2002 

AMMINIST 

RATIVE 

2007 

POLITICHE 

2008 

AMMINIS 

TRATIVE 

2012 

POLITICHE 

2013 

EUROPEE 

2014 

AMMINIS 

TRATIVE 

2017 

I Turno 

73,8% 

70,9% 

73,9% 

80,5% 

66,8% 

75,2% 

58,6% 

58% 

II Turno 

70,2% 

No 

No 

— 

51,38% 

— 

— 

46% 

Affluenza 

GENOVA 

AMMINIS 

TRATIVE 

1997 

AMMINIST 

RATIVE 

2002 

AMMINIST 

RATIVE 

2007 

POLITICHE 

2008 

AMMINIS 

TRATIVE 

2012 

POLITICHE 

2013 

EUROPEE 

2014 

AMMINIS 

TRATIVE 

2017 


ELETTORI 

573.607 

546.834 

523.529 

498.496 

(Camera) 

503.752 

474.428 

(Camera) 

489.325 

491.167 

I Turno 

400.823 

69,8% 

367.746 

67,25% 

323.289 

61,7% 

378.676 

75,9% 

279.683 

55,5% 

354.549 

74,7% 

280.047 

57,2% 

237.679 

48,3% 

II Turno 

341.362 

59,5% 

No 

No 

— 

196.894 

39% 

— 

— 

209.595 

42,6% 

Bianche e 
Nulle 

23.679 

11.001 

17.018 

14.261 

9.016 

15.834 

5.565 

6.057 

6.478 

8.816 

6.126 

ELETTI 

PERICU 

PERICU 

VINCENZI 


DORIA 


BUCCI 

I Turno 

129.680 

34,4% 

210.541 

40% 

158.238 

51,2% 


127.477 

48,3% 


88.871 

38,8% 

II Turno 

170.211 

51,5% 

No 

No 


114.245 

59,7% 


112.389 

55,2% 





